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L’objectif et l’oculni rc d’un microscope assimilés à des lentilles minces, 
sont distants de 20 cm; sachant que la puissance intrinsèque de IVtl- 
laire est 50 dioptries et que le diamètre C’D’ du cercle oculaire est 
0,5 mm, préciser la position de ce cercle oculaire et calculer le diamètre 
CD de l’objectif. www.ecoles-rdc.net 
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